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Alcaldia de Medellin 


MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEPLANEACIÓN 


PLAN PARCIAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DEL BARRIO MORAVIA 


DESCRIPCIÓN: 


SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL 


Cancha de Futba 


CONVENCIONES: 
CAPACIDAD HIDRÁULICA 
DE LOS CAUCES 
SECTORIZACION CAUCES 


MA] 1 < 2,33 años 
| 2,33 <Tr<10años 
E] 10<Tr<25 años 
EL] 25< Tr < 50 años 


Tr>100 años 


PUNTOS CRITICOS 
Tr < 2,33 años 
2,33 <Tr<10años 
10 < Tr < 25 años 
25 < Tr < 50 años 


ZONAS AFECTADAS 


Zonas afectadas directamente 
por puntos criticos 


Zonas afectadas indirectamente 
por puntos criticos 


CARACTRISTICAS DEL DRENAJE 
URBANO 


Áreas sin drenaje urbano 


Áreas con drenaje urbano afectado por 
niveles altos de quebradas o del rio Medellín 


Áreas con drenaje insuficiente 


Áreas sin problemas de dranaje urbano 


so ÁREA DE PLANEAMIENTO 
h mm. 


HIDROGRAFÍA 


DIVISIÓN PREDIAL 


FUENTE DE INFO RMACIÓN: 


ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 2004, 
PLANOS DEL PLAN DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, ACUERDO 62 

DE 1999, HOMOLOGADOS ALABASE CARTOGRAFICA SIGAME 1998, 
ORTOFOTOSURBANAS 

ESRIDIGFARA SUGRBELREN EBIÓNZADÍBIERTAO DE LA ZONA DEMORAVIA. 
AÑO 2000 


ELABORO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
UNIDAD DE ASENTAMIENTOS EN DESARROLLO Y VIVIENDA 


PROCESO: FORMULACIÓN PLAN PARCIAL DE MORAVIA 


ABRIL DE 2006 


Meters 
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